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Summary: MaybelleCorny . Elle, elle n'a pas peur... Enfin, elle ne 
connais pas la mÀ^me peur. 


Le peur 

MaybelleCorny. Parce qu'ils sont trop choupis tous les deux. 

■A" ■jk" ■A" 


><p>Maybelle ÀOtait une femme qui n'avait peur de rien. Elle n'avait 
pas honte des prÂ©jugÀ©s sur les noirs, ni de sa couleur de peau. 
Elle n'avait pas non plus peur pour ses enfants, elle savait que le 
moment venu, ils feraient ce qu'il y aurait À faire. C'est ce 
qu'elle se dit tous les soirs en se couchant dans son lit, attendant 
tranquillement que son amant la rejoigne. Et finalement elle a une 
unique peur. Celle de le perdre, de perdre Corny. Et lorsqu'il la 
rejoint, qu'il l'embrasse en lui murmurant des Â« je t'aime Â», 
Maybelle n'a plus peur de rien.<p> 


End 
f lie . 



